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ARQUITECTURA 


ingenieros- civiles - asociados 


Ss. A. de Vv. 
heriberto frias 623. 23-49-61, 37-48-79 


Actividades Profesionales: 


disenos. 


proyectos. 
cimentaciones. 
estructuras. 

concreto armado. 
construccion en general. 


laboratorio de mecanica de suelos. 


laboratorio de estructuras. 


Para  desarrollarse con + las industrias auxiliares filiales: 


@ MEX -I.C.A., S.A. Importaciones y re - 
presentaciones. 

@ S.A.C.,S. A. Materiales al servicio 
de la construccion. 

@ C.A.R.,S. A. de C. V. Concretos de alta re- 
sistencia. 

I. C. A., S. de R. L. Industria ceramica 
armada, techos pre- 
fabricados. 

HORNOS UNIDOS, S. A. Tabique, ladrillo re- 
cocido. engretado y 
comprimido. 

INDUSTRIA del HIERRO, Ventanas, puertas , 

S.A. herreria artistica. 

INDUSTRIA de la MADERA, — Puertas, ventanas, 

S.A. canceles, plafonds. 
ESPINOSA y ROQUENI, — Minas de arena y con- 
S. de R.L. fitillo. 
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B262P.—Cerradur 


SCHLAGE La cerradura 


ideal para edificaciones modernas. 


@ §ESENCIALMENTE PRACTICAS. 
@ CISCRETAMENTE ELEGANTES. 
@ DE GRAN DURACION. 
@ DE RAPIDA INSTALACION. 
Distribuidores: 


E200PD ~New x Novo PRODUCTOS DE CALIDAD, S. de R. L. 


Cerraduras de cilindro 
para puertas de en INSURGENTES No. ERI 4-65-81 


MEXICO, D.! MEX. 37-52-43 


1949 


Tenemos el agrado de participar a los sefiores Con- 
tratistas y Constructores que esta Compania ha establecido 
dentro de su Departamento de Ventas un sistema de 
CREDITO PERMANENTE, mediante el cual podran 
adquirir, con excepcionales facilidades de pago, toda 


clase de muebles de bafio y equipos para instalaciones 
Sanitarias. 


Cordialmente les invitamos a establecer su crédito 
con nosotros. 


Para mayores informes sirvanse ustedes dirigirse a 
nuestro Departamento de Ventas. 


DELHER, 8. 
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TECHOS ASBESTO-CEMENTO. 
TUBERIA PRESION. 
BAJADAS Y DRENAJES. 

TUBOS CONDUIT. 
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montgomery 
elevadores de prestigio 


El nuevo edificio de la Aseguradora Mexicana, S$. A., contara con una ¢ex- 

celente instalacién de ELEVADORES formada por 3 modelos MONT- 

GOMERY de alta velocidad, con equipo eléctrico de traccién sin engranes 
“General Electric’. 


VELOCIDAD NORMAL: 3.50 metros por segundo, 
CAPACIDAD: 17 personas, 

RECORRIDO UTIL: 61.00 metros, 

NUMERO DE PISOS: 19, 

OPERACION AUTOMATICA "SIGNAL". 


Editicio Aseguradora Mexicana, S. A 


ELEVADORES DE MEXICO. S. A. 


Representantes de MONTGOMERY ELEVATOR CO. 


CALLE DE DOLORES No. /7. MEXICO, D. F. Tel. 12-07-94 
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EXISTENCIA COMPLETA EN NU 
TAMANOS 

50 x 30 20 x 20 5 « 

VIiIDRIOS CRISTALES ¥Y LUNAS 


RAMON SORDO NORIEGA 
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Unconcreto hecho con super 
cemento (a base de 50 kilos por 
cada 30 litros de agua) alcanza 
a los 3 dias una resistencia a la 
compresion de 140 kilos por 
centimetro cuadrado, y permi- 
te descimbrar los colados (o 
abrir al transito los pavimentos) 
a los 3.dias de hechos. El super 
cemento cuesta mas; pero, co- 
mo ahorra tiempo, resulta mas 
econdmico en obras 0 trabajos 
urgentes. 


CEMENTO CEMENTO 
TOLTECA TOLTECA 


RESISTENCIA 
RAPIDA(SUPER) 


vill 


ARQUITECTURA 


80 
KILOS 


Un concreto hecho con un buen 
cemento portland normal (a ba- 
se de 30 litros de agua por cada 
50 kilos de cemento) alcanza a 
los 3 dias una resistencia a la 
compresion de 80 kilos por cen- 
timetro cuadrado y requiere 15 
dias para alcanzar la resistencia 
que se obtiene con super ce- 
mento a los 3 dias. Un buen ce- 
mento portland normal es el in- 
dicado cuando el factor tiempo 
es menos importante. 


PORTLAND 
(NORMAL ) 


Nuestro mortero se revuelve, 
coloca y cura de la misma ma- 
nera que el cemento portland; 
pero no puede hacer las veces 
de este material en trabajos de 
concreto. Como en mezcias con 
3 tantos de arena alcanza a los 
3 dias una resistencia a la com- 
presion de 25 kilos por centime- 
tro cuadrado, y con 6 tantos, 
unos 15 kilos; nuestro mortero 
es lo apropiado para juntas y 
aplanados de piedra y ladrillo. 


MORTERO 
TOLTECA 


PARA JUNTAS 
Y APLANADOS 
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ARQUITECTURA 


SELECCION DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DECORACION 
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En el extranjero. 


EF N E R O D £ 1 9 4 9 
FILADELEFIA MEXKIC( 
| 
Dis. 1.25 Dls. 4.25 Dis. 200 


“Editorial Arquitectura, S. A’. constituida recientemen- 
te en México por un reducido grupo de arquitectos, acaba de 
adguirir la propiedad de esta Revista. Son sus propdsitos los 
de continuar la obra que esta publicacién ha venido desarro- 
llando en los diez anos que lleva ya de existencia, procuran- 
do, ademas con un cuerpo de redaccion entusiasta y una fi 
caz admunistracidn, introducir en ella los cambios y las mejo- 
ras que reclama el tiempo en que vivimos. Creara nuevas sec- 
ciones que alienten, informen y documenten a nuestros arqui- 
tectos y seguira mostrande en el extranjero lo que, en general 
de! arte y en particular de la arquitectura, se ha hecho y se 
hace en Mexico. 
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MPARATIVAS 
ENTRE LA CIUDAD DE FILADELFIA Y LA DE 
MEXICO POR FL ARQ. HANS BLUMENFELD 
IENTE 


COMENTARIOS Y TRADUCCION LIBRE POR EL 
ARO. JOSE LU UEVA 

Uno de los cartones exhibidos en la Esposicién, 

que revela el interés con que unos chicos atienden 

la explicacién que su padre les da para que sepan 

donde vendra a quedar su carpinteria. 


chos problemas semejantes a los de la Ciudad de Meé- 
xico. Desde luego, el de la vida de una ciudad mo- 
‘ital mara sublicaria en de dos millones de habitantes que se superpone a un 


|’ Ciudad de Filadelfia se enfrenta actualmente a mu- 


tiva de! Ex. viejo nacleo, rico en monumentos arquitecténices e histé- 
ricos, cuyas calles son insuficientes, por su estrechez, para 
satisfacer las necosidades actua es del transito. 


Alrededor de ese nucleo han surgide, en los ultimo: 
cien afios, muy dilatadas zonas residenciales, comerciales y 
fabriles, sin ninguna otra restriccién que !a de sumete; sus 
alineamientos a la malla rectangular primitiva de aquella 
Capital. 
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Méwvico Fidadelfia, 
Jose Luis Curvas 


Ciudad de Filadelfia. Maqueta que muestra la gran avenida diagonal que va del Museo de 
rte al Palacio Municipal y los nuevos edificios proyectados. 


Ambas ciudades, impedidas por el agua para desarro- 
llarse hacia el Oriente, se han extendido en las otras tres 
direcciones cardinales movilizando gradualmente sus cen- 
tros de gravitacién respectivos, mas bien hacia el Oeste, 
acercandose a los lomerios préximos, donde estan ubicadas, 
en una y en otra, las colonias de las personas mas adine- 
radas 

Filadelfia, como México, ha intentado muchas veces 
mejorar su estructura fisica, y aunque no ha !ogrado im- 
plantar un sistema de amplias arterias radiales y circun- 
ferenciales comparables a ias de esta Capital, ni ha hecho 
tanto come ella en el ramo de edificios publicos, si ha es 
tablecido, en cambio, un sis!ema eficiente de transito rapido 
y un buen némero de grandes parques que la favorecen ex- 
traordinariamente. 

Fara avanzar en la reorganizacioén urbanistica de Fi- 
ladelfia y de la regién en que esté emplazada, fueron de- 
signadas, desde hace mucho, varias comisiones que desgra- 
ciadamente desaparecieron antes de que sus propésitos sc 
realizaran. Por eso mismo, cuando se pensé crear en 1943 
una nueva Comisién, los partidarios de la planeacién con- 


junta de esa Capital temieron que tuviese la misma mala 
suerte que las anteriores, tal como ha acaecido lantas ve- 
ces en otras ciudades de !os Estados Unidos y también er 
Mexico; pues crefan que en una sociedad democrAtica cual- 
quiera comisién planificadora sélo puede tener éxito si el 
pueblo mismo participa de hecho en ela. Pero, ¢cdmo po- 
dria participar el pueblo en problemas como éstos, que 
no son facile: muchas veces ni para los técnicos mismos es 
pecializados en ellos? Afortunadamente, después de mu- 
chas controversias se llegé por fin, en 1945, a nombrar una 
Junta para que organizara una exposicién con la mira de 
que la poblacién entera se diera cuenta del problema y 
como una prueba de la fuerza unificadora que !os intere- 
ses mismos de la ciudad pudieran ejercer en ella para con- 
gregarla, ya que el propédsilo de ios promotores era reunir 
en un sdlo nucleo a los hombres de negocios, a los refor- 
madores sociales y civicos y a los politicos para que enca- 
bezaran tamaf2 empresa. El costo de esa exposicién, calcu- 
lado en Dls. 300,000.00, qredé suscrito en sus dos tercias 


partes por fondos particu'ares, y la tercia restante por el 


Ayuntamiento. El local necesario, con superficie de 5,000 
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Ciudad de Filaceltia. Maqueta que muestré 


y el muelle y puert 


M2., lo facilité uno de los almacenes centrales més impor- 
tantes. La exposicion se inauguré en e! otoho de 1947 y 
duré abierta cinco semanas, habiendo atraido més de 
490,000 vistanies. Para dar a conocer los propésitos funda- 
mentales de tamana empresa se convino en exponer, como 
eemento central, una gran maqueta de toda el drea me- 
tropolitana para que e! palpara e! espacio materia\ 
que la planeacién de Filadelfia habria de abarcar. Asimis 
mo se instalé6 una especie de foro giratorio dividido en 
cuatro gajos para mostrar las etapas principales de las 
grandes transformaciones que han afectado a esa ciudad 
desde su fundacién a la fecha. Iqualmente se expuso una 
serie de dibujos para insistir en que esas transformaciones 
deben preverse e irlas resolviendo tal como el hombre va 
reso viendo o tratando de resolver los problemas que con:- 
tantemente se le presentan. ‘ 

Esos y otros muchos planos y maquetas sumarias po 
nian de resalto las areas destinadas a la Habitacién, a la 
Industria, a los Espacios Verdes, ete., con las Comunicacio 
nes y Transportes consiguientes para que todos los visi- 


especia ¢s 


la zona comercial recientemente proyectada 


para los ya.es de lujo 


tantes se convencieran de que "el progreso debe adquirirse 
y pagar por él’ como cualquiera cosa que obten2mos en el 
comercio. Por eso mismo muchas de las mejoras sugeridas 
tenian una etiqueta con su presupuesto o costo correspon- 
diente. 
De! 


también 


mayor interés para todos los concurrentes jueron 
los proyectos para !a modernizacién de la vieja 
secccién central de la Ciudad, que se exhibian en grandes 
olanos y maquetas especiales, montadas iqualmente en pla- 
taformas seccionadas y giratorias que iban mostrando, su- 
cesivamente, las distintas mejoras proyectadas, hasta la so- 
lucién final. Con tanto detalle, que se veia en ellas, por 
ejemplo, el transito sobre las cuatro arterias de! anillo ce 
circunvalacién de la zona de los negocios, entrando y sa- 
liendo de los tineles proyectados. Asi también !os tua 
rios y casas v.e.as en su cstado actua! y futuro, es decir, 
sustituyéndolos por enormes edificios colectivos muy alt 

por oficinas y edificios piblicos rodeados todos de jard 
nes. A la vez, el tratamiento que habria que darles, para 


su debida ponderacién, a los edificios de interés especia! 
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Filadetfia 


Ang. Jose Luis 


Filadelfia. Zona Industrial prevista para 1980. 


que merezcan conservarse y, por fin, cémo habria que reem. 
plazar la horrenda mezcla actual de los patios ferrocarrile- 
ros, estaciones de carga y bodegas, por un enorme edificis 
central de mayoreo con sus vias elevadas y, por un muel'c 
y puerto especiales, para los yates d2 lujo. 

Por otra parte, el centro comercial de Filadelfia, por 
muy importante que sea, no ocupa sino una pequefa parte 
de la Ciudad, en cuyo alrededor reside, cubriendo una ex- 
tensién muy considerable, la mayor parte de la gente que 


vive y trabaja en esa Cap'tal. Claro est& que muchas de las 
construcciones que ahi existen no merecen que se les conser- 
ve; pero también que hay otras tan valiosas y dtiles que se- 
ria un mal que desaparecieran. 

Felizmente, debido a una ley aprobada por el Estado 
de Pensylvania en 1945, 1 Ciudad tiene ahora la facultad 
de expropiar cua'esquiera propiedades comprendidas den- 
tro del recinto urbano, para venderlac o alquilarlas a quien 
quiera que garantice reconstruirlas inmediatamente de con 
formidad con las ordenanzas del nuevo plano regulador. 
Ley de cuya aplicacién fueron eximidas las casas intere- 
santes y significativas. Como una aplicacién practica de 
esa ley fueron expuestas varias maquetas que mostraban 
en sus diversas etapas la sustitucién de algunos tugurios por 
edificios de indole moderna lienos de aire, de verde y de 
sol, o por una escuela y un gran centro deportivo. Otras 
maquetas, dibujos y fotos, hacian notar, finalmente, la re- 


construccién que se habia hecho de algunos edificios cuya 
conservacién parecié preferible. 

También se insistia mucho en inducir a los vecinos de 
cada cuartel a preocuparse por el progreso de su zona. Con 
tal propésilo se han ido fundando diversas agrupaciones 
vecinales para estudiar cada una su propio sector y pro- 
poner a las autoridades las medidas mas convenientes para 
su mejoramiento. En as escuclas, tanto los profesores como 
los alumnos mostraron el mayor interés por este movimien- 
to. Tan fué asi, que antes de que la exposicién se reali- 
zara, se introdujo este tema, por via de ensayo, en dieci- 
seis escuelas de distintas ca‘egorias, desde kinders hasta 
secundarias, y en todas ellas los alumnos respondieron con 
todo entusiasmo, recorriendo sus sectores, haciendo levan- 
tam:entos, sondeos e investigaciones preparatorias para 
borar créquis y hasta maquetas que mostraran el estado ac- 
tual y futuro de esos sectores. Trabajos que, debidamente 
seleccionados y expuestos llamaron mucho la atencién, sobre 
todo por la inecencia y atin el candor que algunos de ellos 
reflejaban. 

Dado el éxito que la exposicién alcanzé, existe el pro- 
pdsito de que se abra de nuevo en otro local, con caracter 
semipermanente. Mientras tanto, los trabajos emprendidos 
en las escuelas y por los crupos de vecinos referidos, con. 
tindan en pié, allegando material para entregarlo en su opor- 


tunidad a la Comisién de Planeacién de esa progresista 
Capital. 


Seguramente que los vecinos de México, tanto los jé- 
venes como las personas mayores, participarian con el mis- 
mo entusiasmo en el estudio y reso'ucién de los problem 
de su lindisima ciudad, si se encuentra el modo de enfren- 
tarlos a esos problemas, que son suyos, en una forma ian 
simple y tan practica como se hizo en Filadelfia’’. 


Filadelfia. Distrito Metropolitano. Areas 
para 1980. 
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José Luts Cuevas. 


Querido Sr. Cuovas: 

Estoy muy apenado con Ud. por no haberle escrilo pa 
ra dare las gracias por su amable hospitalidad. El traba‘c 
que me mo:tré Ud. en su oficina es verdaderamente admi 
rable y espero que muy pronto se publique para obtenerlo 

Tardé tanto en escribirle, porque queria enviarle « 
la vez el articulo que le ofreci, que no pudo estar listo antes 
por las dificultades que tuve para obtener las fotos que 
le mando. 

No sé si éstas y el breve articulo referido coincidaran 
o né con le que usted deseaba, ni adn si ‘legaran a tiem- 
po. De todos modos, los pongo a la disposicién de usted 
para que haga de ellos el uso que quiera 

El articulo no tiene titulo porque éste dependeré de 
contexto de la publicacién que lo acoja. 

Con profunda gratitud por su amable interés soy de 


usted atectuosamente 


La Ciudad de Filadelfia y sus alrededov-es con ‘os 


dos rios que la cifen, el Delaware y el Schuylkill, 


unos 


150 kms 


del Atlantico 


Mé vic Fitadelfia 
Del articulo anterior cabe decir muy Todo est el to tir que iengan 
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EL VALOR ARQUITECTONICO DE LAS OBRAS DEL PASADO 


ON mucha frecuencia son 
vistos los asuntos de nuestra 
arquitectura antigua, ya sea colo- 
nial © pre-cortesiana, con un estre- 
cho criterio de arquedlogo o de 
anticuario, soslayando su conteni- 
do y su significacién tanto artisti- 
ca como arquitectonica, con lo qu: 
su esencia mas personal y carac- 


teristica se nos escapa. 


La pequena antologia de foto- 
grafias de Oaxaca que Arquitec- 
tira presenta esta vez, continuan- 
do una publicacién anterior con 
texto del arquitecto Mauricio 
Campos, pretende subrayar as- 
cectcs meramente plasticos de es 
tos ejemplos de arquitectura co- 
lonial, haciendo hincapié en le 
que estas formas expresan de no- 
bleza y solidez; de grave armonia 
y tudeza del material, en armo- 
nioso acorde todo ello con esa 
lirica instrumentacion que el tiem- 
po da a las superficies; a los ma- 
teriales y a sus texturas con su 
puro pasar 


Caxaca, Querétaro, Puebla 
Guanajuate, etc., constituyen mu 
seos vivientes atin de formas y ex- 
presiones de épocas desaparecidas. 
Veamoslas con ojo critico e inte- 
ligente de arquitecto y de artista 
en plan de contemplacion valora- 
tiva, y no nos limitemos a la fe- 
cha, el nombre y la anécdota: al 
dato histérico, al documento y a 
la clasificacién 


Tolesia de la 


Sangre de Cristo. 


Fotor Mario Pani. 
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LA CASA HABITACION, tema por excelencia de la crquitectura, parece ser un género inagotable, co- 
mo el cuarteto de cuerda o el soneto. Hemos visto seguramente muchos centenares de planos y realizaciones 
en este tema, y nos maravillamos siempre de gue cox un niimero tan limitado de elementos de funciones tan 
especificas pueda la imag.nacion creadora del arquitecto obtener esa asombrosa cantidad de combiaaciones 
diferentes 


De alli que este género, con certeza el mas dificil y al mimo tiempo el mas trillado de la arquitectura 
presente tantos atractivos para el compositor, a fesar de la frecuencia con que circunstancias externas malc- 
gran. cu realizacion. El arquitecto encuentra en él multiples posibilidades de investigacion y experimento; de 
btisqueda y hallazgo; de planteo y resolucién, que es dificil encontrar con tanta diversidad y tanta variedad 
de matices en los problemas mayores de la arquitectura. Podriamos decir casi que la habitacién en manos 
del profesional constituye un verdadero laboratorio de froyecte y construccion, cuvos resultados son subcep- 
tibles de aplicacion en las tareas técnicas de mayor alcance 


Las realizaciones arquitectonicas aue ARQUITECTURA se complece en fresentar esta vez son ejempli 
viviente de lo que hemos anotado arriba. Una vez mas se trata del proble ma de la casa habitacion individual 
para un determinado cliente: una vez mas el arquitecto ha logrado ung creacion original y una expresion per- 
onal que trascienden de la desnudez de una solucion simplemente correcta, 


TRES CASAS DEL ARQUITECTO 
MAX CETTO 


CASA EN TACUBAYA, D. F. 
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El problema es el de una 
casa economica y, por lo tanto, 
se llego a una planta sencilla 5 
compacta, en dos pisos. El par 
tido general esta sujeto a la 
orientacion y al tramano del te- 
rreno. Se evité abrir claros en 
las piezas importantes de la fa- 
chada a la calle, por estar ésta 
orientada al Norte. quedando 
la casa abierta hacia el jardin, 
obteniéndose asi intimi- 
dad mayor. La barda alta 
los muros ciegos de la casa son 
de cantera rosa de la Villa de 


Guadalupe, en forma ristica. 
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Tres Casas. 


Clinica det Seauro Sovial, 


CASA EN TEQUESQUITENGO, MOR. 


Desde luego se ve que la solucion del problema d* esta casa es contraria a le del case 
anterior, aunque en realidad se haya partido de la misma base clima y terreno. Mientras 
que en la ciudad de México es necesario aprovechar el sol como calefactor natural, en cl 
clima calido de Tequesquintengo es fundamental evitar la entrada de los rayos solares. F 
la ciudad de México es importante reducir en lo posible el contacto de la calle con el inte 
rior de la casa; en Tequesquitengo resulta basico que Ja casa tenga la relacion mas amplia 
con el lago y con el resto del paisaje 

Se logro conseguir un terreno donde coincidieran la orentacion al Norte \ 
sobre la laguna y, por lo tanto, la solucion arquitectonica al parecer correcta 


las prezas al Norte y localizando la construccion en la orilla del agua 


la vista 
orientande 


La estancia de la casa es una terraza abierta por tres lados, colocada sobre el ago 


con el beneficio de la vista mas amplia posible y de las corrientes de aire que refrescan 
constantemente la temperatura 


Las recamaras se abren a terrazas cubiertas, orientadas igualmente al Norte 
estas terrazas y las recamaras hay solamente 
piso al techo 


Entre 
canceles de tela de alambre que van del 
En el muro del Sur se han dejado unas ventilas construidas con tubos 
de harro y tela de alambre. con el objeto de obtener el paso constante del aire fresco 


La forma irregular de la planta corresponde por una parte, a la topografia del terreno 
y por otra al menester de conservar los cinco arboles que se encontraron en este sitio y 


jue 
dan sombra al jardin y a la playa 


En los muros gruesos de la fachada Sur. en el soporte mayor de la terraza grande y en 
las bardas limitrofes. se empleo la piedra de cantos rodados del propio terreno, lo 


cual 
favorece la fusior plastica de la construccion con el paisaje 
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CASA EN SAN ANGEI 


PLANO DE CONJUNTO 


(En el proyecto y construccion de esta ca- 


boro estrechamente con el arquitecto 


Sa Cale 


Cetto el arquitecto John McAndrew). 


También en este caso la orientacion es 
basica para la solucion del partido general. 
La casa esta orientada al Sur v como se 
ve en el plano de conjunto, colecada en el 
interior del jardin, evitandcse las moles- 
tias de la proximidad de la calle. Se logré 
incluir el arbol mas grande un viejo 
fresno— en la composicién de la casa, 
quedando en la terraza frente a la es- 


tancia. 


No habiendo existido limitacién en el 

costo, fu* posible desarrollar el partido 

con generosidad, conectands la entrada 

por medio de circulaciones cubiertas con 

bovedas de ladrillo y rodeande la casa con 

amplias terrazas de pisc de recinto. Tan 

1 

to en las fachadas al jardin como en ¢} 

interior de le. rlanta baja se construveron 

1 

los mures de cantera tosa labrada. Las 

otras paredes interiores del hall, de la es- 

tarcia y del comedor estan cubiertas con 

1 
tablones de caoha del pisce al techo. La 


misma madera se empleo pata la escalera. 


, 
Cuatro chimeneas estan revestidas con 
cantera v una con azulejos de Puebla. Las 
d 
cornisas de los techos se forraron con la- 


mina de 


alberca, que tiene alrededor un piso 
de recinto, esta localizada en la parte mas 
alta del terreno con el objete de aprove- 
charla también para el riego del prado \ 


de la huerta 
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UNA CASA EN SAN ANGEL 


MEXICO D. F. 
JORGE RUBIO, Ara. 
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Una casa en San Anyel. 
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N Mexico, durante los ultimes anos, por la coopera 
cion estrecha entre arquitectos médicos, la argul 


tectura hospitalaria y clinica esta en progreso constante. 


En el campo del arte médico, donde todo es nuevo, 
nota una evolucion permanente. Ha sido necesario que los 
arquitectos se adapten a esta evolucion, abandonando «| 
espiritu conservador saturado de elementes verdaderamente 
atcaicos: en este terreno muchos temperamentos, destacan- 
dose de los pPrincipios de otro tiempo, han podido sobre 
ponerse a la rutina y aplicar las leyes logicas de la nueva 
técnica. Los arquitectos, ante los elementos de programas 
de nuestro tiempo, se han visto obligados a crear planos 
que son la funcién misma de las exigencias cientificas de 
estos programas; cocperando al progreso del arte médico, 
tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto 
de vista de la estética pura, por su estudio han realizado 
Aplicando ios 


principales puntos de progreso social, donde la higiene es 


proyectos importantes de beneficio social 


un elemento importante, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social ha construide clinicas que cubren todos los sectores 
en los gue “sus habitantes tienen este de:echo, participando 


asi al bienestar de muchas personas. 


La clinica que ilustramos en estas paginas, situada en 
la Colonia de les Doctores, esta ligada a tedas las insti 
tuciones que velan por el bienestar social; hacen éstas po- 
sible al individuo la asistencia médica desde el pericdo que 
precede al nacimiento, lo sigue en su tierna edad, hasta el 
momento en que toma su lugar con los trabajadores, con- 
tinuando durante tode el tiempo que cumple su mision. 


Esta clinica se encuencra cerca del enfermo eventual; 


UNA DE LAS CLI 
SEGURO SOCIAL E 


ICAS DEL 
MEXICO 


permite !a colaborac 


on del cuerso médico y de los ser- 
Viclos sociales: cada 


local tiene un papel pteciso y sera 
utilizado al maximo. 


Fuera de la buena disposicion, hay 
un factor que hoy se tomé muy en cuenta: el factor tiem- 
po. La planeacion de esta clinica se ha estudiade de :ma- 
nera que los servicios y los diferentes medios de irata- 
mento tengan un rendimiento maximo de manera de apro- 
vechar los turnos de los médicos; se utilizaron los mismos 
locales pata necesidades distintas, en todas partes donde 
los servicios lo permiten. El principal elemento que rige 
la planeacion de esta clinica es ia organizacion. Los ser- 


vicios comunes estan al mismo nivel 


Se ha observado estrictamente el principio de la circu- 
lacion de personal independiente de la circulacion del pu- 
blico. La composicion de esta clinica permite una colabo- 
racion de los distintos especialistas; los meédicos pueden en 
ella reunirse para resol er los casos que atanen a distintas 
especialidades. La construccion se rige por un programa 
sstricto de caracter médico, basado en estadisticas sobre 
morbilidad, desarrollo de enfermedades en cada sector 


atendiendo a por “entajes locales 


Gracias a los sistemas de llamadas luminosas, ha sido 
posible hacer rapidamente la liga entre los distintos ser- 
vicios. Las divisiones y los entrepisos de materiales espe- 
ciales permiten amortiguar los ruidos; los servicics médi- 


cos se han orientado al Norte. 


Se han estudiado algunos detalles de construccién es- 
peciales, tales como ventanas, que se han dispuesto con un 
gran vidrio fijo entre una parte alta y una parte baja mo- 


viles. 
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ESCULTURAS 
DE BRUNO INNOCENT! 


DE UNA RECIENTE EXPOSICION EN FLORENCIA 


Retrato al tamano natural. (terracota). 
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Eseuituvas de lnnocenti, 


Detalle de una estatua al tamano natural, (marmol). 
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de Bruno lanvecenti. 


La Cnolla. - Detalle, (terracotta). 
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“Recueil et Paralléle des 
Edifices de Tout Genre 
Anciens et Modernes”, 


J.N.L. DURAND 


PARIS 1800 


XVI 
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Documentos. AVI. 
Arquitecturs. 


: 
Catedral y Bautisterto 
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Documertos, XVI, 
Arquitectur: 


San Pablo extramu 
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locumentos, XVI. 


TERMAS DE CARACALLA. — Son estas termas un poco menos grandes que las de Diocleciano pero igual 


mente suntuosas. Fueron construidas por Caracalla e inauauradas en el afio 216 después de J. C. Formaban un 


cuadrado de 330 mts. por lado. cubriendo una superficie de 12 hectareas 


La fotografia que presentamos esta to 
mada del Tepidarium (170 x 82 mts.). sala tibia situada en el medio de las Termas. La galeria que conserve 


sus enormes bovedas conducia al Frigidarium, visible en el fondo 


CATEDRAL Y BAUTISTERIO DE PISA. — La Catedral. fundada después de una gran victoria naval en 


1063, consagrada en 1118, incendiada en 1595 y restaurada en 1604, es una Basilica de cinco naves 


con un 
cuadrad de 330 mts. por lado, cubriendo una superficie de 12 hectdreas. La fotografia que presentamos esta to 
truccion principio en 1153, fué terminado en 1278: es de forma circular (30.50 mts. de diametro) y casi ente 
ramente de mrmol. La fotografia tomada desde la torreinclinada domina una parte de la “piazza del Duomo” 
en la que estan reunidos la Catedral. el Bautisterio, la terre del campanario y el Camposanto 


NUESTRA SENORA DE PARIS. Obra_maestra del arte gotico (1160-1245), la Catedral de Paris es un 
extraordinario acierto en planta, arreglo interior y fachada. La planta es un ejemplo de sencillez, claridad 


| y utihzacion al maximo del terreno. El interior es, en gran parte por una correspondencia perfecta entre la 


plouta y la fachada. de proporciones y lineas tan pertectas que, de los interiores de todas las catedrales exis 
tentes es, tal vez, el que produce la impresion més completa. Su fachada se destaca por su armonia y majestad 


asi como por la distribucién de masas que se elevan hacia el vacio Su silueta es algo pesada, en relacién con 


la mayoria de las Catedrales, pero no hay que olvidar que las dos torres estaban destinadas a recibir flechas 
que hubieran modificado singularmente su aspecto 


CATEDRAL DE REIMS. — Construida entre i250 y 1285 es. en su fachada sobre todo, el ejemplo mas 


perfecto del arte ojival, que se afirma por ia multiplicidad de los elementos ascendentes, especialmente en el 


arreglo de las torres cuyas lineas suben, desde sus cimientos hasta le cuspide, sin marcar casi la division por 

ysos. Por primera vez los timpanos sobre las puertas se tratan con vidrieras. La entrada principal se ca 

racteriza por su gran riqueza con la multitua de detalles escvltoricos, cuya abundancia anuncia va las com 


plicaciones y exageraciones de! gotico “flamboyant 


SAN PABLO EXTRAMUROS. 


cro de San Pablo. Constantino hizo una basilica de los primeros trabajos realizados. Después de ampliaciones 


Es una de las cinco iglesias patriarcales. Fué levantada sobre el sepui 
I 


hechas por Valentiniano I] y Honorius (395) y hasta el incendio de 1823, que la destruyo en gran parte, la 
iglesia no sufrié cambio ninguno. Se empezo su reconstruccion baio Leon XII. terminandose bajo Pio XI en 
1854. Los arquitectos Belli y Poletti conservaron en lo posible las partes antiguas de! edificio. cuya planta es 


sensiblemente la misma que la del antiquo Santuario (120 x 60 mts. y 25 de alto). Ochenta columnas de gra 


nito con capiteles de marmol blanco soportan arcos con un friso de medallones de mosaico con los retratos ce 


todos los Papas. 


BASILICA DE PALLADIO. 


fué ejecutada por Palladio, transformando un edificio de la Edad Media. La necesidad de hacer coincidir los 


Esta construccion que contrasta con el estilo veneciano ce la misma epoca 


claros de la nueva ordenanza con los claros desiguales de la antigua. origino el famnoso ‘notivo Hamado “Pa 


iladio”, que consiste en arcos descansando sobre pequefias columnas, cuya distancia a los ordenes grandes varia 


permitiends e! cambio de -ntrejes sin gue en el conjunto se note este artificio 


Palladio mismo consideraba. y con mucha razon, que csta composicion podria competir cou las Composiciones 


mas bellas de la época greco-romana 


= 
Pan 
= 
\ 
BY. 
2 
} 
nm 
ft 
as 
| 
4 
ARE : 
58 


Ly, 


aw" 


S EN 


LA 
ENT 
RA 

HO’ 

TEL 


O 
= 


| 
: : 
| 
IL 
| 
59 
N 
/ 
/ 


Decoracion 


4 
; 
tn) 


$l 


Ih coracion 
Fote Zamora 
: 
wat 
al 
62 


= 


EZEQUIEL ALVAREZ 
TOSTADO acaba de 
morir, dejando tras de 
si una vida de laberic- 
sidad y ejemplar ense- 
fanza tanto para nues- 
tros obreros, como para 
nuestros hombres de 
empresa. 


Fundador de uno de 
los me‘ores talleres de 
fotograbado de la ciu- 
dad de México, logré 
consolidarlo a fuerza de 
constancia, inquebranta- 

ble dedicacién, honradez acrisolada y pasién por su tra- 
bajo: virtud esta altima que es sin disputa el resorte supre- 
mo del éxito. Todos recordamos la sencilla ceremonia con 
que inauguré en 1924, rodeado de intelectuales, su Adlti- 
ma insta’acién en la calle de Mina, prodigio de economia 
arquitecténica y simbolo de la pequefa industria mexi- 
cana en las artes graficas: en una minima faja de terreno 
de 5 metros de ancho y 35 de largo, el arquitecto Federico 
Mariscal le habia edificado en sentido vertical, como la 
voluntad de Tostado, un taller completo apegandose a las 
exigencias cel grabador: estricta economia, sencillez sin 
chabacanerias, humildad y adecuacién. 


En ese nido de cigiienas Tostado coroné todos sus es- 
fuerzos de 40 afos: perfecciond su trabajo, implants nue- 
vos sistemas de produccién, proveyé a la educacién de su 
familia —en la que deja un Médico con su nombre—, pla- 
neé un viaje de cultura por Europa, Asia y Africa y, final- 
mente, organizé a sus colaboradores y obreros en una coc- 
perativa ejemplar, de la que el pintor Alberto Gardufio era 
uno de los pilares mas sélidos. 


La creacién de esta cooperativa, en la que todos los 
obreros pasaron a ser los propietarios de los Talleres Tos- 
tado, es el acto social mas significativo de este puiante tra- 
bajador. De las c4maras de fotograbado de esta organi- 
zacién han salido millares de reproducciones que decoran 
infinidad de libros, revistas y trabajos comerciales de los 
dltimos afios. ARQUITECTURA es un buen ejemplo en su 


ya larga vida. Por ello, en esta penosa ocasion, esta Re- 
vista ha querido rendir un tributo al hombre de trabajo, 
al artista del fotograbado, a' jefe experimentado y gene- 
roso y al mexicano humilde que enaltece con su labor si- 
lenciosa !as artes graficas de nuestro Pals. 


Agustin Loera y Chavez. 


LUIS R. RUIZ, Maes- 
iro y Arquitecto. Un 
maestro muy querido de 
nuestra escuela de Ar- 
quitectura, Don Luis R. 
Ruiz, Arquitecto y Doc- 
for en Ciencias, acaba 
de morir en esta ciudad, 
unos dos anos después 
de haber cumplido 50 
anos de un noble magis- 
terio que se inicid, como 
profesor de dibujo, en 
su mas temprana ado- 
lescencia. 

El Arquitecto Ruiz, maestro de incontables genera- 
ciones de estudiantes, tanto de nuestra escuela como de 
aquellas otras que fundé y en las otras muchas en que 
impartié sus ensefanzas, juvo una activa y fecunda vida 
profesional. Siempre trabajo intensamente, siempre did 
sin medida sus conocimientos a los demas; siempre ayu- 
dé a sus discipulos en la cétedra o fuera de elia; siempre 
fue maesiro accesible y cordial, y amigo generoso. 

El maestro Ruiz fué arquitecto. Pero habia hecho ade- 
mas estudios de Ingenieria Civil, conociendo matematicas 
profundamente asi como Astronomia y Geodesia. Puede 
decirse que ninguna ciencia le era ajena. Investigo en mul- 
titud de asuntos técnicos y cientificos: todos recordamos 
el consultarle los asuntos mas dificiles, mas extrafios a la cla- 
se, o mas singulares, obteniendo siempre de é! una amplia, 
profunda, interesante y Util respuesta. Todos tuvimos no- 
ticia de su enciclopédico saber, y de la generosidad sin li- 
mite con que derramaba ete saber sobre quienes lo rodea 
ban, y de ia sencillez con que lo hacia. 

En nuestra Escuela de Arquitectura, en la inolvidable 
Preparatoria, en Ciencias Quimicas, en la Facultad de Fi- 
losofia y Létras; en diversos institutos; en las dos escuela: 
de Ingenieria Municipal que él fundé, did clase el maes- 
tro Ruiz a ‘o largo de medio siglo, sobre los asuntos més 
variados: desde Historia de las Religiones hasta Fotoqui- 
micu; desde Estadistica o Cartografia hasta Historia del 
Arte. Y en todos esos cursos —quien escribe estas lineas 
asistiéd a cinco diferentes— dejé el maestro Ruiz una huella 
inolvidable. 

En las escuelas y en las épocas estudiantiles ciertos 
maestros llegan a ser como los edificios tradicionales de 
una gran ciudad: constituyen una referencia, forman un 
ambiente; cristaizan en una silueta caracteristica. El ar- 
quitecto Ruiz fué uno de ellos. Al morir él pierde nuestra 
escuela no sélo uno de sus mejores maestros, sino una de 
esas silue!as caracteristicas; una parte de su historia y de 
su vida. 

Y estas lineas han sido escritas para hacer presa en 
el tiempo, para recordar al maestro Ruiz cuando ya no po- 
demos sino recordarlo; para rendirle este altimo y sincero 
homenaje 


Arg. Mauricio Gémez Mayorga. 
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